جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة ٠:‏ 1194 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة بنين الحوراء الاساسية الثانية الاهلية للبنين 


ا ا لاس سرج ومس اللا سس اس اسم ادر ل لور ا ا 
_ 1 | 14911194001 | حسين علي غازي راضي || 50 | 50 | 50 | 61 | ناججم | 21 
2 | 1421911194002 | حيدر سامر حسن هاشم ___| 40 | 26 | %1 | 37 
3 | 1421911194003 | عبد الله عمادحسين علي | 50 | 5 | 4 | 63 ]| مسل | 0 
| 4 | 1421911194004 | علي تقي قاسم جاسم 0 | 4 | 6 | 27 

5 | 1421911194005 | علي كاظمزاحم مهنا || 75 | 58 | 75 | 0 | نج | 2 _ 
6| 1421911194006 | ليث احمد كاظم زاجم | 50 | 39 | 4 | 42 

7 | 1421911194007 | محمد اموري راضي عباس ___| 50 | 50 | 35 | 44 | مل | 0 
8 | 1421911194008 | محمد عادل احمد محمد | 50 | 50 | 349 | 50 | ممل | 0 
9 | 1421911194009 | محمد علي عدنان شويع ___|| 50 | %8 | 34 | 59 | ممل | 0 
1 | 1421911194010 | مصطفى زهير عبد الكاظم مفتن ______ | 50 | 41 | 50 | 53 | مسل | 00 
11| 19401 | مقتدی صادق اخميس يازع | 38 | 35 | 37 | 36 
2 | 1421911194012 | مقتدى علي داودكاظم ||| 50 | 5 | 44 | 538 | مطل | 0 
13 |1421911194013 | مقتدى فاضل فاخرخلف | 40 | 38 | 29 | 32 | 

14 | 1421911194014 | منتظر عبد الجبار هلال حاجم 0 | 4 | 42 | 4 
15 | 1421911194015 | ياسر محمود حسن سعدون | 25 | 50 | 3 | 42 























برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


